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A água, antigamente vista como uma fonte de energia limitada, é vista agora como tendo as mesmas restrições de outras fontes: isto é, seu suprimento é limitado. Autoridades mundiais no campo de geração de energia estão agora preocupadas com o problema do uso desta fonte limitada, eficientemente, melhorando o rendimento das usinas existentes.




			[Erickson Graber]



		

		
			Apresentação

			


Em “Modernização e reabilitação de usinas hidrelétricas”, Djalma Caselato revisita e atualiza sua dissertação, da qual tive a felicidade de participar como membro da banca examinadora.

			Convivendo com o autor desde o curso de engenharia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, há mais de cinquenta anos, não hesito em afirmar que Djalma Caselato nos oferece aqui mais uma indelével “pegada” de sua sólida carreira tecnológica como profissional e docente na área de engenharia.

			E, mais que isso, também oferece aos leitores um vislumbre de sua preocupação com questões multidisciplinares cruciais no cenário atual da vida humana: o encaminhamento para um futuro sustentável e as incertezas causadas pela revolução digital associada à Tecnologia da Informação.

			Pois, na visão de futuro energético sustentável, as fontes energéticas renováveis estão fadadas a ocupar posição de alta relevância. E no período de transição para uma nova realidade ajustada pela revolução digital, é possível antever avanços tecnológicos e socioambientais em certa extensão inimagináveis 25 anos atrás, quando o próprio tema da dissertação era considerado por muitos como “coisa” de visionários.

			É neste cenário global que me permito situar alguns aspectos fundamentais presentes nesta obra, mas de forma bastante sucinta, cuidando de deixar ao leitor o prazer de uma leitura certamente agradável, elucidativa e instigante. A energia hídrica faz parte da utilização, pelo ser humano, de recursos naturais renováveis, e a energia elétrica ocupa posição de destaque no conjunto de tecnologias energéticas renováveis; o acesso à água e à energia elétrica faz parte dos requisitos considerados básicos no contexto da equidade para a inclusão social do ser humano; a utilização adequada da água e das tecnologias elétricas renováveis (baseadas na utilização de recursos naturais hídricos, eólicos, solar e de biomassa, dentre outros) é fundamental na solução de diversas questões socioambientais atuais; os aproveitamentos hidrelétricos apresentam um vasto leque de alternativas (tais como hidrelétricas de grande porte, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), mini e microusinas hidrelétricas, usinas hidrelétricas reversíveis) que podem ser utilizadas para atenuar a intermitência de energia elétrica produzida por outras fontes, como as eólicas e solares, por exemplo; a modernização e a reabilitação das usinas hidrelétricas apresentam significativos potenciais de aplicação no Brasil; comparativamente a novos projetos de geração, a modernização e a reabilitação das usinas hidrelétricas podem causar poucos (ou nenhum) impactos socioambientais negativos; as tecnologias atuais, tanto de equipamentos, quanto de controle e automação, estabelecem um cenário inimaginável vinte e cinco anos atrás. Modernizar e reabilitar são ações que, ao seu modo, se encaixam no cenário de reuso e reciclagem, de grande relevância para a sustentabilidade energética.

			Portanto, esta é uma obra de extrema importância no atual momento do cenário energético brasileiro.

			Parabenizo Djalma Caselato por este livro que os leitores terão o prazer de percorrer.

			


Lineu Belico dos Reis

			Professor Livre Docente da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
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